HP Workstation ZX6000 und HP Server RX2600 - Installation 
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Weitere Informationen 


Installation von Workstation oder Server 

- Siehe Operation and Maintenance Guide unter: 
http://www.hp.com/go/workstationsupport 

- Eine vollstandige Liste der von HP unterstutzten PCI- 
und AGP-Karten finden Sie unter: 
http://www.hp.com/support/itanium_tpl 


PCI-X- 


Informationen zur Verwendung nicht unterstutzter Karten finden Sie 
in den Errata-Hinweisen unter: http://www.hp.com/support/itanium_ipf 


Hinweis: 

Die Funktionen des Anschlusses fur die 
Grafikanzeige an der optionalen HP Management 
Processor Card (A6875A) werden von der 
HP Workstation ZX6000 nicht unterstutzt, 
wenn im System eine AGP-Grafikkarte 
installiert ist. Alle ubrigen Funktionen der 
HP Management Processor Card werden 
unterstutzt. 
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